Ks. EUGENIUSZ 


CHOMRANSKI T. J 


diugoletni profesor Wydzialu Filozoficznego Tow. Jez. w Krakowie, 
b. profesor Wyższej Szkoły Pielęgniarek i Państwowej Szkoły Położnych, 
sędzia prosynodalny Sądu Metropolitalnego 


zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie 15 grudnia1958 r. 
w 73 r. życia, 47 zakonnego powołania i 41 kapłaństwa. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


zostanie odprawione w kościele OO. Jezuitów przy ul. Kopernika 
we czwartek 18 bm. o godz. 9, po czym o godz. 15 nastąpi pogrzeb 
od bramy cmentarza rakowickiego. 


OO. Jezuici. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Sat ad Nr 2 D. Z. 5955/58 — 35 
Kraków. ul. Kopernika 22 — Tel 556-43 


